寸法図 


壁掛け金具取0付け時の寸法 
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壁掛け金具 AN- 己 2AG4 使用時 
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側面 （単位： mm) 

60 


^^81(最薄部） 


(88) 壁掛け時のセット厚 
一（スピーカー突起含む) 


壁掛け金具 AN- 己 2AG 己使用時 


400 


壁掛け金具 AN - 己 2 AG 己の壁 
用金具には、ディスプレイの中 
むを示す刻印 「 A 」 があります。 
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《この数値は、取り付け位置を 
変更することにより、日日 mm 
変動します。 


傾けての 
設圍ま 
でをません。 
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電源コード 
接続部 


11111111111 




ケーブル用開口部 


壁掛け金具 AN- 己 2AG4 使用時 


壁掛け金具 AN- 已 2AG4 の壁 
用金具には、ディスプレイの中 
むを示す刻印け」があります。 


400 



壁掛け金具 AN- 己 2AG 己使用時 


400 


LC-52GX45 厕 


1332 
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壁掛け金具取0付け時の寸法 

46白 400 466 


卜 

OJ 



側面 （単位： mm) 

60 


(88) 壁掛け時のセット厚 
(スピーカー突起含む) 
-81 (最薄部） 


92 



《この数値は、取り付け位置を 
変更することにより、日日 mm 
変動します。 
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壁掛け金具 AN- 己 2AG 己の壁 
用金具には、ディスプレイの中 
むを示す刻印 「A」 があります。 
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寸法図 
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フ□アーラックに設置ずる場を 


参別売のフ□アーラックなどに取り付けて本機を設置することびでをます。 

• 極端に温度び高い場所や温度び低い場所には、設置しないでください。（使用温度び〇 


フ□アーラックに設置ずる場合 


40°〇 


陵注意 


• フ□アーラックに設置ずる場合、手をフ□アーラックの天板に挟まないように 
十分を意してください。 


詳しくはフ□アーラックの取扱説明書をご 
覧< ださい。 

傾斜のない、平らな場所に設置してくださしん 
すべりやすい面、カーぺットなどのやわらかい 
面、不安定な場所を避けて設置してください。 
LC - 已 2 GX 3 已 / L 巳-4日 GX 3 已（アンタ' 一 
スピーカータイプ）と LC - 已 2 GX 4 已 / LC - 
46 GX 4 已（サイドスピーカータイプ）とで、 
使用する部品び異なりまず。 



フ□アーラック側売品： AN -52 FR 3) 


面倒防止のため、壁や巧に本機を固定する 


フ□アーラックに設置した場合は、転倒防止のため壁や柱に本機を固定してください。 
転倒防止を行ラ前にずベての接続を済ませておいてください。 


地震等での製品の転倒.落下によるけびなどのを害を軽減するために、転倒- 
落下防止対策を行ってください。 

転倒*落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒-落下防止 
効果び大幅に減かしまず。その場合は、適当な捕強を施してください。 

また、転倒•落下防止対策は、けびなどの危害の軽減を意図したちのですび、 
全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。 



付属の転倒防止用クランプ （2 個）を、 
付属のクランプ取付けネジで本機に取 
り付ける 

-付属の転倒防止用部品- 


® ヒートンを壁に取り付ける 
0ひちを通ず 

-ひわを固定する金具は、ひちびはずれないおが 


クランプ X 2 


タタ 

クランプ 
取付けネジ x 吕 


2 


市販の丈夫なひもと金具（ヒートン） 
を使い、本機を壁または巧に固定する 
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